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Data Processing Results 

Data File Name 

■ DATA 005 

Folder 

230706 

Sample Name 

Mix cal IRMS 003-2 

Sample ID 


Sample Position 

1 

Injection Size 

0.0000 

Sample Type 

Sam 

Method 

M-AN-38 

Batch Name 

230706 

RunTime User ; 

micromass 

Acquisition Time . 

10:17:39 Date : 23/07/015 

Current Time : 

10:48:38 Date : 2^/0 7/0.6 
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Analysis of Reference Gas Data 
i_, Ref Delta 13 = -34.50 Ref Delta 18 = -19.3 


L, 

r 

L, 

Time 

42.6 
102.6 
742.8 
802.9 

Major 
8.531E-8 
8.503E-8 
8.519E-8 
8.535E-8 

Ratio 2/1 
1.17.80E-2 
1.178SE-2 
1.1781E-2 
1.1781E-2 


Ratio 3/1 
4..251.7:E-3 
4.2516E-3 
4.2515E-3 
4.2517E-3 

' 

i 

Std Dev 

Of Fit 

1.1951E-7 


1.2352E-7 
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Analysis of Sample Peaks, with Zero 

Subtraction 



C02 






U 

Time 

Height Area 

2/1 


3/1 dC13Pk 

d018Pk 

i : 

i — 

i I 

190.1 
256.0 
346.7 

532.7 

4.41E-9 1.0634E- 
3.29E-9 9.8960E- 
3.56E-9 1.0850E- 
2.94E-9 9.9025E- 

-8 1.1793E-2 
9 1.1845E-2 

8 1.1801E-2 

9 1.1804E-2 

4 

4 
4 
4 

. 1708E-3 -32.74 

. 1762E-3 -28.28 

.1747E-3 -32.13 

1652E-3 -31.76 

-37.95 
-36.73 
-37.07 
-39.26 


n 

n 


a 


l | 


u 


US ADA 0179 


V6cf 


